ALLINEAMENTO 

P®r rolllneamento la mossa del generator© dove e^se^o 
collegata alia massa delFapparecchio. 

MEDIA FREQUENZA 

U«cn 1 del generator© collegata alia grlglla della 12BE6 
attraveiso un condensatore di 50.000 pF 

Regolare per la massima uscita i nuclei delle bobine LI3* 
L14-L15-LI6. 

ALTA FREQ UENZA 

Uiclta del generatoie collegata alia presa daereo attra- 
v#rso un'anienna fituzio standard per la taratura della gamma 

O.M. e attraverso una antenna fittizia costituita da un conden- 
satore dl 100 pF e una resistenza di 100 ohm in serle fra di 
loro per le band© C.C. 


TABELtA DI TARATURA 


Gamma 

Frequenza 
di allineamento 

Dementi 
da regolare 

O.M. 

600 kHz 
1.000 kHz 
_1.500 kHz 

C3 

LI 

L2 

Fin 1 C 

m. 

25 tn. 

iJ.ZOU enz 

11.820 kHz 

Liu poi Lo 

L9 poi L5 

31 m. 

9.580 kHz 

L8 poi L4 

49 m. 

6.075 kHz 

L7 poi L3 


ALLINEAMENTO GAMMA OM. 

a) Disporre Fapparecchio in posizione O.M.. sintoniz 2 arlo 
•vi dl un segnaie modulato a 1000 kHz e spostare l'lndice del¬ 
la acala lino o farlo corritpondere al segno di 300 m sulla 
•cola. 

b) Applicare un segnaie modulato a 600 kHz. sintonizzare 
fapparecchio e regolare 11 compensator© C3 per massima 
utcita. 

c) Applicare un segnaie modulato a 1S00 kHz. sintonizzare 
l apparecchio e regolare 1 accoppiamento della bobina L2 per 
maulma uscita. 

d) Applicare un segnaie modulato a 1000 kHz, sintonizzare 
1’apparecchio e regolare il nucleo della bobina LI per massi¬ 
ma uscita 

•) Ripetere le tre operazionl slno a perfetto allineamento. 

ALLINEAMENTO BANDA 19 METRI 

Disporre Fapparecchio in posl 2 ione 19 m. Applicare un se¬ 
gnaie modulato a 15230 kHz. regolare il nucleo della bobina 
L10 (oscillator©) in modo da portare Findice tn corrispondenza 

del segno di taratura aulla acala, indi regolare il nucleo della 

bobina L6 per la massima uscita ritoccando leggermente la 
•in tenia. 

ALLINEAMENTO BANDA 25 METRI 

Disporre Fapparecchio in pcsi 2 ione 25 m. Applicare un se¬ 
gnaie modulato a i 1820 kHz. regolare il nucleo della bobina 
L9 (oscillatore) in modo da portare Findice in corrispondenza 
del segno di iar«tura sulla scala. indi regolare ii nucleo della 
bobina L5 per la mas3ima uscita ritoccando leggermente la 
sintonia. 


ALLINEAMENTO BANDA 31 METRI 

Disporre 1'apparecchio In posizione 31 m. Applicare un se¬ 
gnaie modulato a 9580 kHz. regolare il nucleo della bobina L8 
(oscillatore) in modo da portare Findice in corrispondenza del 
segno di taratura sulla scala. indi regolare il nucleo della 
bobina L4 per massima uscita ritoccando leggermente la sin- 
tonia. 


CONDENSATORE E INDUTTANZE REGOLABOJ 

(telaio visto di sopra) 



ALLINEAMENTO BANDA 49 METRI 

Disporre Fapparecchio in posizione 49 m Applicare un se 
gnale modulato a 6075 kHz. regolare il nucleo della bobina 
L7 (oscillatore) in medo da portare Findice in corrispondenza 
del segno di taratura sulla scala indi regolare il nucleo della 
bobina L3 per massima uscita ritoccando leggermente la 
sintonia. 

N.B. — Controllare che Faiiineamento sia fatto sulla fre- 
guenza fondamentale. badando che Firomagine 6ul generator# 
si trovi a trequenza piu alta. 


MONTAGGIO FUNICELLE Dl COMANDO 
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